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Poz.47-48. 


Poz.47 
Zarządzenie Nr 29/95 
Wojewody Ostrołęckiego 
z dnia 23 października 1995 roku 


w Sprawie ustalenia wysokości wskaźni- 
ka przeliczeniowego 1 m° powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego w wo- 
jewództwie ostrołęckim. 


Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 2 
lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i 
dodatkach mieszkaniowych IDz.U.Nr 
105,poz.509/ - zarządza się, co następuje: 


$ 1 


Na podstawie danych uzyskanych z Woje- 
wódzkiego Urzędu Statystycznego w 
Ostrołęce dot. przeciętnej ceny 1 m” po- 
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
za Il kwartał 1995 roku na terenie wojewó- 
dztwa ostrołęckiego ustala się wskaźnik 
przeliczeniowy 1 m? powierzchni użytkowej 
budynku na IV kwatrał 1995 roku w wyso- 
kości 748 zł. 


$2 


Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyre- 
ktorowi Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w 
Ostrołęce. 

83 


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ostrołęckiego. 


Wojewoda Ostrołęcki 
mgr Jerzy Dobek 
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Poz. 48 


Porozumienie 


zawarte w dniu 10 października 1995 roku 
pomiędzy Panem Jerzym Dobkiem - 
Wojewodą  Ostrołęckim a Panem 
Andrzejem Rasiem - p.o. Dyrektorem 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowi 
Mazowieckiej w sprawie powierzenia pro- 
wadzenia zadań w zakresie zawierania 
umów z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War- 
szawie oraz realizacji tych umów. 


Na podstawie art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 
22 marca 1990 roku o terenowych organach 
administracji ogólnej /Dz.U.Nr 21,poz.123, 
zm. Dz.U.Nr 75,poz.328 z 1991 r./ strony 
zawierają porozumienie, postanawiają co 
następuje: 


$1 
1h Wojewoda Ostrołęcki powierza 
Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Ostrowi Mazowieckiej prowadzenie 


następujących spraw: 

1/ zawieranie w imieniu Wojewody 
Ostrołęckiego umów dotacji na modernizację 
lokalnej kotłowni węglowej w Szpitalu im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazo- 
wieckiej polegającej na: 

- budowie kotłowni gazowo-olejowej w adap- 
towanym budynku po byłej oczyszczalni 
ścieków z rozbudową tegoż budynku, 

- adaptacji istniejącej kotłówni w części pracy 
niskoprężnej na węzeł cieplny i S.U.W., 
-połączeniu nowej kotłowni gazowo-olejowej 
z węzłem cieplnym zestawem rur poizolowa - 
nych , 

- budowie stacji gazowej redukcyjno - pomia- 
rowej Il * wykonanie rurociągu gazowego 
nisko i średnioprężnego i podłączenie stacji 
do sieci gazowej miejskiej i kotłowni. 


Poz.48 
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2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego 
finansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar- 
ki Wodnej zobowiązuje się Dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazo- 
wieckiej do przestrzegania zasad finanso- 
wania określonych przez Narodowy Fun- 
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Cieplnej, a w szczególności do: 


- spełniania wymogów określonych w usta- 
wie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Bu- 
dowlane /Dz.U.Nr 89,poz.414/ tj. pozwole- 
nie na budowę, dokonanie wymaganych 
uzgodnień technicznych, odbioru robót itp., 

- wykorzystanie dotacji zgodnie z 
przeznaczeniem. 


$2 


Porozumienie zostaje zawarte na okres rea- 
lizacji inwestycji. 


$3 
Zmiany w porozumieniu mogą być wprowa- 


dzone w takim samym trybie jak jego 
zawarcie. 


$ 4 


Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- 
wództwa Ostrołęckiego. 


$5 


Porozumienie sporządzono w pięciu jedno - 
brzmiących egzemplarzach. 


Dyrektor Wojewoda 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej mgr Jerzy Dobek 


lek.med. Andrzej Raś 
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